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BAŞLADI. 

Genel  Cerrahi  Uzman  Rıfat 
PİYADE  30.05.2008  Pazartesi 
günü  göreve  başladı.  Rıfat 
PİYADE'nin  önceki  görev 
yaptığı  yer  Ankara  Numune 
Eğitim  ve  araştırma  Hastanesi 
olarak  bildirildi. 

ÖZGEÇMİŞ:  1974  yılında 
Samsunda  doğdu.  İlk  ,Orta  ve 
Lise  öğrenimini  Samsunda 
tamamladı.  Gazi  Üniversitesi 
TIP  Fakültesini  bitirdikten 
sonra  ,  2002  yılında  Ankara 
Numune  Eğitim  ve  Araştırma 
Hastanesinde  5  yıl  süren 
Cerrahi  ihtisasını  tamamladı. 
Bekar  ve  ilçemizde 
30.05.2008  de  göreve  başladı. 

Taşova  Devlet 
hastanemizde  büyük  bir 
boşluğu  dolduracağına 
inandığımız  Uzm.  Dr.  Rıfat 


PİYADE'ye  hoşgeldiniz  der  ,  yeni  görevinde  başarılar  dileriz. 
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